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El siguiente material es de propiedad de el/los docente/s. Se permite 
exclusivamente el uso por parte de los cursantes para ei estúdio de la matéria. 



DIAGNOSTI 
ORtODÓNCIC 







• Análisis de los registros diagnósticos 



Inte rrog ator ferde I paciente 


• Historia clínica 

• Grado de crecimiento físico 


• Motivaciones y expectativas 



• Evaluación de la estética facia 


• Evaluación de la salud bucal 









Côncavo 



Recto 

(ortognático) 
















Análisis ae4os registros 
diagnósticos 


Estúdio de modelos 


• Estúdio radiográfico 


• Estúdio cefalométrico 



è-iyiodelos 

Los datos aportados por el estúdio de modelos 
permiten hacer el análisis estático y 
dinâmico de las arcadas, constituyéndose en 
una herramienta muy importante para la 
planificación. 




• Número 

• Tamano 

• Forma 

• Posición 



ero 



• Supernumerarios 

• Pérdida accidental 



• Microdoncia 

• Macrodoncia 



• Conoides 

• Cúspides accesorias 

• Geminados 



• Rotaciones 

• Migraciones 

• Infra y supra posición 



Anomalias ae los arcos 


• Desviación de la linea media 

• Asimetrías con respecto a la linea media 

• Apinamientos 

• Diastolia 



Desviación de la linea media 
dentaria 


A) Maxilar Superior: Tomamos en 
cuenta el rafe medio 

B) Maxilar inferior: tomamos en 
cuenta el frenillo lingual 

C) Causas :Extracciones 

D) Apinamientos. 









• Permanência de caninos tempo 

• Perdida prematura de dientes U 

• Deficiências en la base apical o 
discrepância 

• Posición dei canino. 




















• Base apical deficiente 

• Macrodoncia 

• Pérdidas prematuras 

• Cronologia incorrecta en el intercâmbio 
dentário de temporário a permanente. 












• Transversales 

• Anteroposteriores 

• Verticales 



El estudiose realiza en los 


• Transversal 

• Anteroposterior o sagital 

• Vertical 



Análisis transversal 


El plano de referencia utilizado para 
la determinación de las desviaciones 
transversales(compresiones uni o 
bilaterales, simetria, mordidas 
cruzadas laterales) es el plano medio 
sagital. 





JLa reíacióntransversal de 
ambas arcadas puede ser 

• Normal 

• Mordida cruzada 

• Mordida cruzada completa( en tijera) 





Anchura dei paladar 



Anchura dei paladar 























El análisis de los problemas sagitales 

( overjet, realación canina y molar) toma 
como plano de referencia el plano 
transversal. 





Anomalias an 

• Normoclusión 

• Distoclusión 

• Mesioclusión 















































Análisis Vertical 


Para el estúdio de las posiciones 
dentarias en sentido vertical se utiliza 
el plano oclusal al que se considera 
como plano horizontal. 


























/ / DESVIACIÓN TRANSVERSAL 
' / (LATERAL) 

\ D 

/ -BUCAL 


/ -PALATINA j 

1 TRAN- \ 

-UNILATERAL 

-BILATERAL 

-Dental \ 

SAGITAL \ 

\ -Esquelética 

TRAN- 


-DESPLAZAMIENTO ANT. CLASE I 
-OUSE II DIVISIÓN 1 
-CLASE II DIVISIÓN 2 
-CLASE III 

-Dental 
-Esquelética 


VERTICO- 

TRANSVERSAL 


SAGITOVERTICAL 


DESVIACION VERTICAL 
-MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 
-MORDIDA ABIERTA POSTERIOR 
-MORDIDA PROFUNDA ANTERIOR 
-MORDIDA COLAPSADA POSTERIOR 
• Dental 
-Esquelética 


i -DIVERGENTE 
ANTERIOR 
/-DIVERGENTE 
POSTERIOR 
-CONVEXA 
-CÔNCAVA / 
RECTA' 


ALINEACIÓN-SIMETRIA 
DENTRO DEL ARCO DENTAL 


-IDEAL 

-APINAMIENTO 

-ESPACIAMIENTO 











